Uniwersytet Jagielloński z głębokim żalem zawiadamia, 


że w dniu 26 lipca 1998 roku zmarła w Krakowie 


śp. Doc. dr hab. Wanda Ficek 


wieloletni pracownik naukowy Instytutu Zoologii UJ. Pracując 
w Zakładzie Fizjologii, wykształciła liczne pokolenie biologów. 
W Jej osobie utraciliśmy zasłużonego pracownika nauki, dobrego 


dydaktyka i serdeczną Koleżankę. 


Pogrzeb odbędzie się w dniu 29 lipca 1998 roku o godz. 13% 

w Rycerce Górnej. 

Na osoby zamierzające uczestniczyć w pogrzebie będzie oczekiwał 
autokar przed budynkiem Instytutu Zoologii UJ, ul. Ingardena 6. 


Odjazd nastąpi o godz. 8”. 


Rektor i Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 


oraz cała Społeczność Akademicka 


